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Ich habe einen Nachsatz zur Bg-^^hreibung hier diktiert und die 
Zeichnung mit den Bezugs^ärliern 75 bis 79 ergänzt. Die hier 
diktierte Beschreibimg^ergänzung bekomme ich zugeschickt von 
Herrn Fratolilo^/^ 
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Von Herrn Lauenstein habe ich zwei Anmeldungen hinsichtlich der 


{^Produktion, einmal die eingefügten ausgestanzten ZwHchen papiere 
/ und zum zweiten die Presstrommel mi t der mit Heizung die Rillen 
\ eingedrückt werden. 

I In der zweitgenannten ERfindung ist als Stand der Technik USA- 
I PS 4 149 546 in Betracht zu ziehen zu der es auch eine deutsche 
V Offenlegungsschrift 27 11 784 gibt, ( d er Unterschied ist im wesent- 

/ ^"Tichen, wir pressen Längsrillen ein, beim Einpressen steht der 
Strang still, er dreht sich nicht und die Einpressung erfolgt 
! auf dem ganzen Umfang gleichzeit ig, durch eine auf einer LoJ^so- 
irome geführ te nicht konzent£XSC hea A ußenrin g der mit dem Trommel- 
I umfang umläuft. Übereinstimmend scheint mir nur zu sein, daß das 
/ Eindrücken schlechthin von irgendwelchen Konfigurationen in den 
[ Filterstab auf einer umlaufenden Trommel während des Umlaufs vor- 
Xjjesehen ist, das müssen wir als bekannt noch nachweisen. 
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